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SVR UN ^OOVEAO GENRE d'AmPHIPODES DE LA FaUNE FRANgAISE, 

PAR M. Edouard Ghevreux. 

En examinant la collection He Niphargus qiie M. Leger, professeur h. la 
Faculte' des Sciences He Grenoble, a en I’amabilile He me commnniquer, 
j ai eu la surprise He reucontrer un certain nombre d’Amphipodes , diffe- 
rant de beaiicoup, par leurs pieces buccales , du Niphargiis typique. En 
particulier, les mandibules et les maxilles I presentent, chez ces Gamma- 
riens, une forme tellement anormaie que j’ai cm, de prime abord, a une 
monstruosit^ chez le specimen diss^qu(^. L’examen de plnsieurs autres 
exemplaires, poss^dant des pieces buccales absolument semblables, m’a 
conduit k classer I’esp^ce dans le nouveau g’enre Niphargopsis. 


rVipharj^opsis nov. gon. 

« 

Comme Niphargus, sauf les pitos buccales/ L^vre postdrieure avec les 
lobes externes tronquds an bord distal , lobes internes trds petits. Mandi- 
bules avec le bord tranchant tridente; lame accessoire trds longue, trds 
dtroite, depassant de beaucoup le bord tranchant, rangee d’epines en com- 
prenant un nombre inusite (35), processus molaire Ires robuste, sitiie 
pres de la base. Maxilles I avec une sole an lobe interne, lobe externe 
dnorme, avec, au bord distal, un rang de 1 1 dpines pectindes, suivi d’un 
rang de 26 dpines simples, contignes; paipe Irds court, 9 ” article dilatd 
avec 6 soies. Maxilles II avec le lobe interne beaucoup plus court que le 
lobe externe et portant des soies au bord interne. Maxillipedes avec le lobe 
interne trds ddveloppd. 


Niphargopsis Legeri nov. sp. 

Femelle. — Longueur, 7 millim. Corps assez robuste. Plaques coxales 1 
a IV beaucoup plus bautes que les segments correspondants, plaques IV 
dcbancrees en arriere, beaucoup plus hautes^que les plaques V. Plaques dpi' 
mdralesll et 111 prolongdes en arriere, aigues. Yeux manquants (dans Pal- 
cool). Antennes I plus longues "'que la moitid du corps, 1 "' article du pd- 
doncuie tres robuste, un peu plus court que les 2 ® et 8 ® articles rdunis, 
flagellum deux fois aussi long que le pddoncule, avec 22 articles, flagellum 
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accessoire biardcale, presque an?si long qae les deox premiers articles dn 
tlagelixim principal. Antennes II alteignant les deux tiers des antennes I , 
5 * article dn pedoncule a peine plus coart que le h\ flagellum avec 1 2 ar- 
ticles. Gnathopodes I avec le carpe piriforme. propode un pea plus court 
que le carpe, quadrangulaire , plus large que long, proionge en arriere en 
un lobe qui lui donne i’aspect cb^iforme. dacUde grele. Gnathopodes 11 
plus grands, mais pen differenls, sauf que le carpe est plus allonge et le 



Ntphargoptis Legeri, — gn\ grr, gnathopodes ; M , mandibule : 
i?ib maxille antMeure. 


lobe du propode plus accenlue PerAiopodes III et IV grdes. Pereio- 
podes VI et VII subegaux. beaucoup plus longs que les pereiopodes V, ar- 
ticle basal assez dilale, avec quelques crenelures au bord postdrieur. Uro- 
podes II allonges, atteignant rexti'emite des uropodes I. Uro podes III un 
l>eu plus longs que rurosome, brancbe interne rudimentaire D’alleignant 
gaere que 1/10* de la brancbe exlerne, 1" article de cette brancbe 3 fois 
aiissi long que le pedoncule. 2* article tres court, spiniforme. Teison beau- 
conp plus long que large, depassant le pedoncule des uropodes HI, fendu 
surles ojh de sa iongeur, chaque lobe avec une ou deux epiues marginales 
et (fuali^ epines distales. — Male inconnu. 

Nappe soolerraiue de Grenoble. 

Je sms beureux de dMier cette curieuse esp^e a M. le professeur 
Leger. 


Coroparerces gnathopodes a ceux de leiemplaire da ? Niphargus Kochianus 
de Dublin, Ggure par CbiJto 3 )(The subterranean Amphipoda of the British Isl»s. 
Lim. Soc, JoytmoA^ Zoology, vol. XXVIII, p. i.5o, pi. 17 . fig. 2 ). Par ses maxilli- 
pedes et par ses gnathopodes , cet exemplaire se rapproche beaucoup de la forme 
dwnle ci-dessas. Chez le veritable 3. Kochia9iu4^ qui fait partie de la Faune fran- 
caise, les pieces buccales sont normales. 


